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RADIO MARELLI - Mod. 130C. Onde medie da 51 a 1605 kc/s; onde tropicali da 2800 a 6500 kc/s; banda 41 m da 7000 a 7500 kc/s; 
bandu 31 m da 9350 a 9755 kc/s; banda 25 ra da 11.600 a 12.000 kc/s; banda 19 m da 15.025 a 15.4-00 kc/s. Media frequcnza a 455 

kc/s. Manopola come mod. 131B. 
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